Sanitized Copy Approved for Release 2010/1 1/30 : CIA-RDP57-0001 1A001000030147-1 


STAT 

cmi 


3 January 195* 


umouaBm fobs 


Cbiof, Signal Cantor 


STAT SUBJKCTS 


Balaaalag Otfimn 


STAT 

X. On 5 Jdunaiy mm 
hand uanrio* tr am 


to mil bo 

STAT 

■Aar £m tbo 

a. ftw» tMa touriar 

STAT 

STAT 

'I L__r- 

•aanrloa aava naan aada w\_ 

Of floor. 


fcrajoot Hraomoi 

2. Haora mil to wm 
only. »••• «***»•*• 1 

» rolaaaing tfHaw 
i aarai 



STAT 


3 # Slgnatara 


JAMBS A* CUWmBHAK, JB* 
Dlraatar of ABainiatratlno 


STAT 


STAT 


Coordi n a t ing Offioora* 





^T-AddwM- i-LL 8 iUm. 1-Ohm. eeeoooo 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/1 1/30 : CIA-RDP57-0001 1A001000030147-1 









